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ΕΦΗΜΕΡΙΣΊΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1081 

16 Οκτωβρίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 52588 

Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού Παλλήνη II. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 65/17.9.1998, θέμα 130) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν 3741/1929 «περί της κατ’ όροφο 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιήθη¬ 
κε και αντικαταστάσθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 
145/1973. 

γ) Την αριθμ. 5460/31.7.98 πράξη της Συμβ/φου Αθηνών 
Θεώνης Καφίρη - Αθανασίου περί καταθέσεως του σχετι¬ 
κού φακέλλου του Οικισμού Παλλήνη II, στον οποίο περι¬ 
λαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γενι¬ 
κής διατάξεως του Οικισμού και σχέδια κατόψεων, όψεων 
και τομών ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης. 

δ) Την αριθμ. 12/97 (θέμα ΕΗΔ 4) απόφαση του Δ.Σ. περί 
διαχωρισμού του αριθμ. 44 διαμερίσματος του στοίχου έξι 
(6) της πολυκατοικίας έξι γάμα (6γ) εμβαδού 128,60τ.μ. και 
τη δημιουργία δύο διαμερισμάτων 44 (1) και 44 (2) εμβα¬ 
δού 91,70 τ.μ. και 35,23 τ.μ. αντίστοιχα, προβαίνουμε: 

Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
Οικισμού Παλλήνη II του Νομού Αττικής (αριθμός οικι¬ 
σμού II) στοίχοι δέκα (10), κατοικίες: εκατόν σαράντα δύο 
(142), με ημερομηνία κλήρωσης: 15.12.91 αριθμός Γ.αλε- 
οδομικής μελέτης: 11452/Α/2γ/21.6.88 που ανοικοδομή¬ 
θηκε με δαπάνη του Ο.Ε.Κ. σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1) Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
έκτασης ολικών μέτρων τετραγωνικών σαράντα έξι χιλιά¬ 
δων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων και τριάντα εννέα ε¬ 
κατοστών (46.694,39) που ανήκουν στην αποκλειστική 
κυριότητα νομή και κατοχή του ΟΕΚ, κείται στη θέση ΚΑ- 
ΝΤΖΑ Περιφερείας του Δήμου Παλλήνης Αττικής και ορί¬ 
ζεται με τα στοιχεία Δ2-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-0 
-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Ω1 - Δ2 στο αριθμ. 
11452/Α/2γ/21.6.88 Σχέδιο Γενικής Διάταξης της Τεχνι¬ 


κής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 191/τ.Δ/6.4.1990) και συ¬ 
νορεύει 

Βόρειο ανατολικά: Εν μέρει με ιδιοκτησία Ο.Ε.Κ. και εν 
μέρει με ιδιοκτησία αγνώστων και πέραν αυτής με ιδιο¬ 
κτησία του Ο.Ε.Κ. 

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω- 
Ω1 με δρόμο που οδηγεί προς Γλυκά Νερά και προς Παλ¬ 
λήνη. 

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Δ2 - Ε - Ζ - Η - Θ -1 - Κ - Λ με 
διάφορες ιδιοκτησίες αγνώστων. 

Νοτιοδυτικά: Επί πλευράς Ω1 - Δ2 με έκταση που έχει 
μεταβιβασθεί από τον Ο.Ε.Κ. στον Ο.Σ.Κ. για την ανέγερ¬ 
ση σχολείου. 

2) Το παραπάνω οικόπεδο εμφαίνεται με τα περιμετρι¬ 
κά στοιχείαΣΙ-Σ2-Π16-Π17-Π18-Π19-Π20-Π21-Π22 

- Π23 - Π24 - Π25 - Π26 - Π27 - Π28 - Π29 - Π30 - Π31 - Π32 

- Π33 - Π34 - Π35 - Π36 - Π37 - Π38 - Π39 - Π40 - Π1 - ΣΙ στο 
από Ιουνίου 1987 Τοπογραφικό Διάγραμμα των Τοπο¬ 
γράφων Μηχανικών του ΟΕΚ Σπύρου Δελλαπόρτα και 
Κώστα Ιωαννίδη, ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογε¬ 
γραμμένο απο τον μηχανικό του ΟΕΚ Σίμο Δημητριάδη 
ευρίσκεται στο σχετικό φάκελλο του οικισμού που έχει 
κατατεθεί στο Συμβ/φο της πόλης Αθηνών ως ανωτέρω. 

3) Το οικόπεδο αυτό σε μεγαλύτερη οικοπεδική έκταση 
εμβαδού 55.430,51 τ.μ. περιήλθε στην πλήρη κυριότητα 
νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ. από αγορά από την Επιχείρη¬ 
ση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.) μετο συμβόλαιο αριθμ. 
7676/22. ι2.87 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταυρού¬ 
λας συζύγου Γεωργίου Παπαγεωργίου το γένος Παν. Α- 
ποστολοπούλου, που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία 
μεταγραφών του Υποθ/κείου Σπάτων στο τόμο 242 και α¬ 
ριθμό 315. 

4) Επίτης ανωτέρω οικοπεδικής έκτασης εγκρίθηκε η α¬ 
νέγερση του Οικισμού μετο από 22.3.1990 Π.Δ. που δη- 
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 191/τ.Δ/6.4.1990. 

5) Από το ανωτέρω οικόπεδο συνολικής έκτασης 
55.430,51 τ.μ. ο Ο.Ε.Κ. μεταβίβασε τμήμα οικοπέδου ε- 
κτάσεως οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι τετραγω¬ 
νικών μέτρων και δώδεκα εκατοστών (8.736,12) στον Ορ¬ 
γανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) για το σκοπό ανέγερ¬ 
σης σχολείου δυνάμει του συμβολαίου αγοράς αιρθμ. 
58725/18.6.1991 της Συμβ/φου Περιστεριού Αντωνίας 
Γεωργίου Καλκάκου νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία 
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μεταγραφών του Υποθ/κείου Σττάτων στο τόμο 293 και α- 
ρίθμ. 435. 

Η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΣΙ -Σ2-Π15- 
Π14 - Π13 - Π11 - Π10 - Π9 - Π8 - Π7 - Π6 - Π5 - Π4 - Π3 - Π2 
- ΣΙ, στο από Ιουνίου 1987 τοπογραφικό διάγραμμα των 
Τοπογράφων Μηχανικών του ΟΕΚ Σπάρου Δελλαπόρτα 
και Κώστα Ιωαννίδη, ακριβές αντίγραφο του οποίου υπο¬ 
γεγραμμένο απο τον μηχανικό του ΟΕΚ Σίμο Δημητριάδη 
ευρίσκεται στο φάκελο του Οικισμού και συνορεύει. 

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς Π6 - Π7 - Π8 - 
Π9- ΠΙΟ - Π11 - Π12 - Π13 - Π14 - Π15 - Σ2 με χάνδακα και 
πέραν αυτού με ιδιοκτησίες αγνώστων. 

Νότια: Επί πλευράς ΓΙ6 - Π5 - Π4 - Π3 - Π2 - ΣΙ με δρόμο 
και 

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς Σ2 - ΣΙ με ιδιοκτησία 
Ο.Ε.Κ. 

6) Επίσης με το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για δη¬ 
μόσιους και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε και δέκα πέ¬ 
ντε χιλ. (30.485,015). 

Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον Ο.Ε.Κ. και 
δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση σε 
κάθε ένα από αυτούς της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτη¬ 
σίας του. 

Στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους οικιστές έκταση μέτρωντετραγωνικών 
χιλίων εκατόν τεσσάρων (1.104,00). 

7) Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν πέντε τ. μ. 
και τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλ. (15.105,375), η ο¬ 
ποία μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο των με την παρού¬ 
σα πράξη συνιστωμένων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτη¬ 
σιών του οικισμού και μεταβιβάζεται στους οικιστές με 
την μεταβίβαση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους και κα¬ 
τά ποσοστό εξ αδιαίρετου που αναλογεί σε κάθε μια από 
αυτές. 

8) Στο αριθμ. 11452/Α/2γ/21.6.88 σχέδιο Γενικής Διάτα¬ 
ξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ. (ΦΕΚ 191/τ.Δ/90) 
το οικόπεδο του οικισμού μέτρωντετραγωνικών σαράντα 
έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήκοντατεσσάρωνκαιτριάντα 
εννέα εκατ. (46.694,39) εμφαίνεται μετά κεφαλαία αλφα¬ 
βητικά γράμματα Δ 2 -Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν- = -0- 
Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Ω1. 

Η ρόζ επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη που 
διατίθεται για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. 
Το τμήμα των 8.736,12 τ.μ. έχει μεταβιβασθεί στον 
Ο.Σ.Κ. 

Η μωβ επιφάνεια είναι εκείνη που παραμένει στην κυ¬ 
ριότητα του Ο.Ε.Κ. ενώ η λοιπή επιφάνεια του σχεδίου 
τούτου των 15.105,375τ.μ. αποτελείτο οικόπεδο του Οι¬ 
κισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Ο¬ 
ΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον λατινικό αριθμό 
II έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και πε¬ 
ριλαμβάνει συνολικά εκατόν σαράντα δύο (142) κατοικίες 
διατεταγμένες σε δέκα (10) στοίχους . 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται 
και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρα¬ 
κάτω αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμε- 
νες: 


ΣΤΟΙΧΟΣ ένα (1) 

Ο στοίχος ένα (1) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης που 
περιλαμβάνει τις αριθμ. ένα άλφα (Ια) και ένα βήτα (1β) 
πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. ένα άλφα (Ια) τύπου 314 αποτελείται από το ι¬ 
σόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από το ισό¬ 
γειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 

εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινοχρήστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) και εκατόν είκοσι 
εννέα (129) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιο¬ 
στά (66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα εννέα και τριάντα οκτώ τ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα 
έξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα 
πενήντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους 
εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το 135 ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν τριάντα 
(130) και εκατόν τριάντα ένα (131) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόντριάντα (130) διαμέρισμα αποτελείται 
από έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενή¬ 
ντα έξι δεκ. χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. 
(145,24), ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιο- 
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στά (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. 
(217%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλ. (188%°) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το 131 διαμ. του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 
Το αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν δέκα εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (89%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. ε¬ 
κατόν τριάντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), 
ψήφους ογδόντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (174%ο), ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. 
(174%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το 137 διαμ. του ιδίου ορόφου και στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ : Με το 130 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και. πολυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάστιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν τριάντα 
δύο (132) εκατόν τριάντα τρία (133) και εκατόν τριάντα 
τέσσερα (134) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντατρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (70%ο Ο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους ε¬ 
βδομήντα (70) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά 
(136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με το 133 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενή¬ 
ντα έξι μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
τρία και είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαρά¬ 
ντα δύο (42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 


Βορ. Ανατ.: Με το 134 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το 132 διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψή¬ 
φους εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά 
(184%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το 139 ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με το 133 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ένα άλφα (Ια) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας (1β). Στην πολυκατοικία ένα άλφα (Ια) αντιστοιχούν 
τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. ένα βήτα (1β) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. (1 β) τύπου 314 αποτελείται α¬ 
πό το Ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από 
το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εκατόν τριάντα (135) και εκατόν τριάντα έξι 
(136) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς Ροηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους 
εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 
Νοτ. Δυτ.: Με το 129 ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
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και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιο¬ 
στά (66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα εννέα και τριάντα οκτώ τ. μ. (99,38) ψήφους εξήντα 
έξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα 
πενήντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν τριάντα ε¬ 
πτά (137) και εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ Α/2 σχέδιο κατόψεως και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντ α επτά ( 137) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν δέκαεννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. ε¬ 
κατόν τριάντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), 
ψήφους ογδόντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (174%ο), ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. 
(174%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το 138 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας, με κοινόκτητο οικόπεδο και 
κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το 131 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
είκοσι οκτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκ. χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετρ. εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. 
(145,24), ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. 
(217%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο 
και με το διαμέρισμα 137 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν τριάντα 
εννέα (139) εκατόν σαράντα (140) και εκατόν σαράντα έ¬ 


να (141) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους 
εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 140 δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με το 
κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το 134 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενή¬ 
ντα έξι μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
τρία και είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαρά¬ 
ντα δύο (42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) , ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το 139 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το 141 διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους ε¬ 
βδομήντα (70) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά ( 136%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά 
(136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το 140 διαμέρι¬ 
σμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ένα βήτα (1β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι- 
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κίας ένα άλφα (Ια). Στην πολυκατοικία ένα βήτα (1 β) αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δύο (2) 

Ο στοίχος δύο (2) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης απο- 
τελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) 
πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) και ογδόντα εννέα (89) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιοστά 
(66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα εννέα και τριάντα οκτώ τ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα έ¬ 
ξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα πενή¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (1 28%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ : Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα (90) και 
ενενήντα ένα (91) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα αποτελείται από έ¬ 
ξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ 
μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενήντα έξι δεκ. 
χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν 
σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. (145,24), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελ¬ 


κυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. (217%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (91) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόντριά- 
ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (174%ο), 
ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201 %ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
(90) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με 
κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα δύο (92) 
ενενήντα τρία (93) και ενενήντα τέσσερα (94) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(93) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι 
μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα εκατόντρία χι¬ 
λιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 
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Ε3ορ. Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με το διαμέρισμα (92)του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ε3ορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (94) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και το διαμέρισμα (93) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τρία (3) 

Ο στοίχος τρία (3) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης που 
περιλαμβάνει τις αριθμ. τρία άλφα (3α) και τρία βήτα (3β) 
πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. τρία άλφα (3α) τύπου 314 αποτελείται από το ι¬ 
σόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από το ισό¬ 
γειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) και εβδομήντα πέ¬ 
ντε (75) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους 
εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (81) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το αριθμ. εβδβομήντα πέντε (75) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιο¬ 
στά (66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα εννέα και τριάντα οκτώ τ. μ. (99,38) ψήφους εξήντα 
έξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα 
πενήντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εβδομήντα έξι 
(76) και εβδομήντα επτά (77) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (89%ο 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόντριά- 
ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (174%ο), 
ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το (83) διαμέρι¬ 
σμα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το (77) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα αποτελείται 
από έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενή¬ 
ντα έξι δεκ. χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. 
(145,24), ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. 
(217%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με το (76) διαμ. του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
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διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εβδομήντα οκτώ 
(78), εβδομήντα εννέα (79) και ογδόντα (80) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονΓαι ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%») 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (85) δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το (79) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενή¬ 
ντα έξι μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
τρία και είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαρά¬ 
ντα δύο (42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (78)του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το (80) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα 
τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και.τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Δυτ: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το διαμέρισμα (79) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 


στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας τρία άλφα (3α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας τρία βήτα (3β). Στην πολυκατοικία τρία άλφα (3α) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθμ. τρία βήτα (3β) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία με αριθμ. (3β) τύπου 314 αποτελείται α¬ 
πό το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από 
το ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. ογδόντα ένα (81) και ογδόντα δύο (82) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψε¬ 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (74) του ιδίου στοίχου της 
εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιοστά 
(66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα εννέα και τριάντα οκτώ τ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα έ¬ 
ξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα πενή¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ογδόντα τρία (83) 
και ογδόντα τέσσερα (84) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
εννέα μ2 ( 119 , 00 ),ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. εκατόντριά- 
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ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά ( 174%ο) , α¬ 
νελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%°) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και το (84) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (76) διαμέ- 
ρισματου ιδίου ορόφου και στοίχουτης εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενή- 
νΓα έξι δεκ. χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. 
(145,24), ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (1 88%ο) , ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. 
(217% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο 
και με το διαμέρισμα (83) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκιητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ογδόντα πέντε 
(85), ογδόντα έξι (86) και ογδόντα επτά (87) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά { 146%ο) , α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το (86) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (78) διαμέ- 
ρισματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα, αποτελείται από 


δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι μ2 
(56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα εκατόντρία χι¬ 
λιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (85) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με το (87) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και τρία εκατ. ( 105,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο) και συνορεύει: 
Βορ. Ανατ: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (86) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας τρία βήτα (3β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας τρία άλφα (3α). Στην πολυκατοικία τρία βήτα (3β) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν- 
σης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τέσσερα (4) 

Ο στοίχος τέσσερα (4) τύπου 316 που φαίνεται στο α- 
ριθμ. 11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης 
που περιλαμβάνει τις αριθμ. τέσσερα άλφα (4α) και τέσ¬ 
σερα βήτα (4β) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. τέσσερα άλφα (4α) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία τέσσερα άλφα (4α) τύπου 316 αποτε- 
λείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πά¬ 
νω από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των ο¬ 
ποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα έξι (96) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψε¬ 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το. αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
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(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%°), ανελκυστή¬ 
ρα εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα έξι μ2 
(66,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49% ο0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσ¬ 
σερα τ. μ. και πενήντα τέσσερα εκατ. (74,54) ψήφους σα¬ 
ράντα εννέα (49) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο), ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα εννέα χιλιοστά (49%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διαμέρισμα 
(ΙΟΙ)του ισογείουτου ιδίου στοίχου της διπλανής πολυ¬ 
κατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα επτά 
(97) και ενενήντα οκτώ (98) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε- 
πίτου όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά ( 192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα (98) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(58%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
οκτώ τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ 
(58) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαοάντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα ε¬ 


κατόν ογδόντα δύο χιλιοστά (182%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (97) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(103) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα εννέα 
(99) και εκατό (100) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια πενήντα οκτώ χιλιοστά (258%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά ( 192%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (100) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μ2 
(78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (58%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ 
τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ (58) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα διακόσια 
χιλιοστή (200% ο ) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλιοστά (149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (99) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(105) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τ α διαμερίσματα της πολυκατοικίας τέσσερα άλφα (4α) 
έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκα¬ 
τοικίας τέσσερα βήτα (4β). Στην πολυκατοικία τέσσερα 
άλφα (4α) αντιστοιχούν τα 500%° των δαπανών κεντρικής 
θέρμανσης. 
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Η αριθμ. τέσσερα βήτα (4β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. τέσσερα βήτα (4β) τύπου 316 
αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο 
(Β) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εκατόν ένα (101) και εκατόν δύο (102) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται, στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψε- 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέ\τε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) , ανελκυστή¬ 
ρα εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (1 92%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (96) του ιδίου ορόφου και στοίχου της διπλανής πο¬ 
λυκατοικίας.. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα έξι μ2 
(66,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσ- 
σερατ.μ. και πενήντα τέσσερα εκατό. (74,54) ψήφουςσα- 
ρά'/τα εννέα (49) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο), ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα εννέα χιλιοστά (49%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόντρία (103) 
και εκατόν τέσσερα (104) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. εκατόντρία (103) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (1 92%ο) και συνορεύει: 


Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διαμέρισμα 
(98) του ισογείου του ιδίου ορόφου και στοίχου της δι¬ 
πλανής πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (104) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις 
χιλιοστά (58%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα οκτώ τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενή¬ 
ντα οκτώ (58) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά ( 149%ο) , ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ογδόντα δύο χιλιοστά (182%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά 
(149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (103) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν πέντε 
(105) και εκατόν έξι (106) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. ενενήντα εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εκατόν ένα μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α- 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (75%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) 
ψήφους εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά 
(1 92%ο) , ανελκυστήρα διακόσια πενήντα οκτώ χιλιοστά 
(258%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο 
χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (100) του ιδίου ορόφου και στοίχου της διπλανής πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (106) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (58%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ 
τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ (58) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα διακόσια 
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χιλιοστά (200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλιοστά (149%°) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (105) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ οχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας τέσσερα βήτα (4β) 
έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκα¬ 
τοικίας τέσσερα άλφα (4α). Στην πολυκατοικία τέσσερα 
βήτα (4β) αντιστοιχούντο 500%ο των δαπανών κεντρικής 
θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πέντε (5) 

Ο στοίχος πέντε (5) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης που 
περιλαμβάνει τις αριθμ. πέντε άλφα (5α), πέντε βήτα (5β) 
και πέντε γόμα (5γ) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ πέντε άλφα (5α) τύπου 314 αποτελείται από το 
ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από το ισό¬ 
γειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εκατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ (108) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψε¬ 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιοστά 
(66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα εννέα και τριάντα οκτώ τ. μ. (99,38) ψήφους εξήντα έ¬ 
ξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) , ανελκυστήρα πενή¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 


Νοτ. Ανατ.: Με το (114) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν εννέα 
(109) και εκατόν δέκα (110) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. εκατόντριά- 
ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (174%ο), 
ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (110) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενή¬ 
ντα έξι δεκ. χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. 
(145,24), ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. 
(217%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (109) διαμ.του ιδίου ορόφου, στοίχου 
καιπολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ 1 Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με το (116) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ένδεκα 
(111), εκατόν δώδεκα (112) και εκατόν δέκα τρία (113) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
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κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (112) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο και κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι 
μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (111) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ: Με το (113) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα 
(70) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%°) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (112) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (118) διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πέντε άλφα (5α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματα των πολυκατοι¬ 
κιών πέντε βήτα (5β) και πέντε γάμα (5γ). Στην πολυκατοι¬ 
κία πέντε άλφα (5α) αντιστοιχούν τα 337%ο των δαπανών 
κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. πέντε βήτα (5β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. πέντε βήτα (5β) τύπου 314 α- 
ποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) 
πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 


ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) και εκατόν δέκα 
πέντε (115) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ, (112,94) ψήφους 
εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά (151%ο), α¬ 
νελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά (151%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το ισόγειο διαμέρισμα (108) του ιδίου 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα 
έξι μ2 (66,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(49%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τέσσερα τ. μ. και πενήντα τέσσερα εκατό. (74,54) ψή¬ 
φους σαράντα εννέα (49) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν χιλιοστά (100%ο), ανελκυ¬ 
στήρα πενήντα χιλιοστά (50%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατό χιλιοστά (100%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (121) ισό¬ 
γειο διαμέρισμα του ιδίου στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν δέκα έξι 
(116) και εκατόν δέκα επτά (117) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα αποτελείται 
από πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. εκατόντριά- 
ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα χιλιοστά ( 180%ο) , ανελκυστήρα 
διακόσια χιλ. (200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ο¬ 
γδόντα τέσσερα χιλ. (180%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (110) του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 
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Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με το (117) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενή¬ 
ντα έξι δεκ. χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. 
(145,24) , ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα τέσσερα χι¬ 
λιοστά (194%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα έξι χιλ. 
(216%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (194%°) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (123) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας, με κλιμακο¬ 
στάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (116) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ 
(118), εκατόν δέκα εννέα (119) και εκατόν είκοσι (120) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψε- 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (75%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους 
εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν πενήντα χιλιοστά (150%°), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%°) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα χιλιοστά (150%°) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (113) του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Ανατ.: Με το (119) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενή¬ 
ντα έξι μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά 
(42%°°) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
τρία και είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαρά¬ 
ντα δύο (42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα πέντε χιλιοστά (85%°), ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τρία χιλιοστά (103%°) και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα πέντε χιλιοστά (85%°) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (120) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βορ. Δυτ.: Με το (118) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%°°) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%°), ανελκυστήρα εκατόν εβδο¬ 
μήντα δύο χιλιοστά (172%°) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα χιλιοστά (140%°) και συνορεύει: 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (119) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (125) δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πέντε βήτα (5β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα των πολυκατοι¬ 
κιών (5α) και (5γ). Στην πολυκατοικία πέντε βήτα (5β) αντι¬ 
στοιχούν τα 326%° των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. πέντε γάμα (5γ) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. πέντε γάμα (5γ) τύπου 314 α- 
ποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) 
πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) και εκατόν είκοσι δύο 
(122) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (75%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους 
εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%°), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%°) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%°) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (115) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιο- 
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στά (66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα εννέα και τριάντα οκτώ τ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα 
έξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα 
πενήντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως καιτααριθμ. εκατόν είκοσι τρία 
(123) και εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν δέκα εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συ νιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. ε¬ 
κατόν τριάντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), 
ψήφους ογδόντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (174%ο), ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. 
(174%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (124) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
σΓοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (117) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
σιοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα απο- 
τελείται από έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκ. χιλιοστά (96% 00 ) που αντισιοιχούν σε μέ¬ 
τρατετρ. εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. 
(145,24), ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
σας δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (188%ο), ανελκυατήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. 
(21 7%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (123) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν είκοσι πέ- 
ντγε (125), εκατόν είκοσι έξι (126) και εκατόν είκοσι επτά 
(127) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 


Το αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατό μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους 
εβδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184% 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (126) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο και κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (120) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενή¬ 
ντα έξι μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
τρία και είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαρά¬ 
ντα δύο (42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (125) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το (127) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν εκατόν είκοσι επτά (127)) διαμέρι¬ 
σμα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθα¬ 
ρό εμβαδόν ενενήντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά (70%οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και τρία εκατ. 
(105,03) ψήφους εβδομήντα (70) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά 
(136%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά 
(171 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χι¬ 
λιοστά ( 136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Μετο διαμέρισμα (126) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πέντε γάμα (5γ) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματα των πολυκατοι¬ 
κιών (5α) και (5β). 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12789 


Στην πολυκατοικία πέντε γάμα (5γ) αντιστοιχούν τα 337 
των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ έξι (6) 

Ο στοίχος έξι (6) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης που 
περιλαμβάνει τις αριθμ. έξι άλφα (6α), έξι βήτα (6β) και έ¬ 
ξι (6γ) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. έξι άλφα (6α) τύπου 314 αποτελείται από το ι¬ 
σόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από το ισό¬ 
γειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. είκοσι επτά (27) και είκοσι οκτώ (28) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα ο¬ 
κτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (66%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα 
και τριάντα οκτώ τ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα έξι (66) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα πενήντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 
(100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. είκοσι εννέα (29) 
και τριάντα (30) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα αποτελείται από 
έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι ο¬ 
κτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου του οικοπέδου ενενήντα 
έξι δεκ. χιλιοστά (96 %οο) που αντιστοιχούν οε ρετράτετρ. 
εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. (145,24), 


ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. (217%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. 
(188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Μετο κλιμακοστάσιο και το (30) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου και στοίχου και πολυκατοικίας και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα αποτελείται από πέ¬ 
ντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα εν¬ 
νέα μ2 (119,00) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις 
χιλιοστά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν 
τριάντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ο¬ 
γδόντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά 
(174%ο), ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. 
(174%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το (29) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Μετο (36) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχουτης εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. τριάντα ένα (31), 
τριάντα δύο (32) και τριάντα τρία (33) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα 
τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%οθ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδο¬ 
μήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (32) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα, αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι μ2 
(56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οθ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
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(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα εκατόντρίαχι- 
λιοστά (1 03%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Μετο κλιμακοστάσιο και με το (31) διαμέρι¬ 
σμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με το (33) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το (32) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Ανατ.: Μετο (38) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας έξι άλφα (6α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα των πολυκατοι¬ 
κιών έξι βήτα (6β) και έξι γάμα (6γ). Στην πολυκατοικία έξι 
άλφα (6α) αντιστοιχούν τα 333%οτων δαπανών κεντρικής 
θέρμανσης. 

Η αριθμ. έξι βήτα (6β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. έξι βήτα (6β) τύπου 314 απο- 
τελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) 
πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) και τριάντα πέντε (35) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιο¬ 
στά (66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα εννέα και τριάντα οκτώ τ. μ. (99,38) ψήφους εξήντα 
έξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα 
πενήντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βορ. Δυτ.: Μετο (28) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα, αποτελείται α- 
πότέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 
(100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δώδεκα 
και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%°), ανελκυστήρα 
εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%°) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το ισόγειο διαμέρισμα (41) τΰυ ιδίου 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. τριάντα έξι (36) 
και τριάντα επτά (37) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα αποτελείται από 
έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι ο¬ 
κτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενήντα 
έξι δεκ. χιλιοστά (96%°ο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. 
εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. (145,24), 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. (217%°) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. 
(188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και μετο (37) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου και στοίχου και πολυκατοικίας και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (30) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (89%οο)που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τριά¬ 
ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (174%ο), 
ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Μετο (43) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Μετο διαμέρισμα (36) του ιδίου ορόφου και 
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στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. τριάντα οκτώ (38), 
τριάντα εννέα (39) και σαράντα (40) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (33) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με το (39) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι 
μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Μετο (40) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το (38) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 
(100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το διαμέρισμα (45) του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (39) διαμέρισμα του ιδίου στοίχου και 
πολυκατοικίας και με το κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας έξι βήτα (6β) έχουν 
κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματατωνπολυκατοικιών έ¬ 
ξι άλφα (6α) και έξι γάμα (6γ). Στην πολυκατοικία έξι βήτα 
(6β) αντιστοιχούν τα 334%ο των δαπανών κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

Η αριθμ. έξι γάμα (6γ) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. έξι γάμα (6γ) τύπου 314 απο- 
τελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) 
πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. σαράντα ένα (41) και σαράντα δύο (42) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψε¬ 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Μετο (35) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιοστά 
(66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα εννέα και τριάντα οκτώ τ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα έ¬ 
ξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129%ο), ανελκυστήρα πε¬ 
νήντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως καιτα αριθμ. σαράντα τρία (43) 
και σαράντα τέσσερα ένα (44, 1) και σαράντα τέσσερα 
δύο (44, 2) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
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εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. εκατόντριά- 
ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (174%ο), 
ανελκυστήρα διακόσια δύο χιλ. (202%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (44) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου , 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (37) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα ένα [44 (1)] διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ενενήντα ένα μ2 και εβδομήντα εκατ. (91,70), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του 
οικοπέδου εξήντα εννέα δεκ. χιλιοστά (69%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τέσσερα και ενενήντα 
τρία εκατ. (104,93), ψήφους εξήντα εννέα (69) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
πέντε χιλιοστά (135%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι 
χιλ. (156%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα πέ¬ 
ντε χιλ. (135%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δι/τ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο 
και το διαμέρισμα [44 (2)] του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα δύο [44 (2)] διαμέρισμα α- 
ποτελείταιαπόένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόντριά- 
ντα πέντε μ2 και είκοσι τρία εκατ. (35,23), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
επτά δεκ. χιλιοστά (27%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τρ. σαράντα μ2 και τριάντα ένα εκατ. (40,31), ψήφους εί¬ 
κοσι επτά (27), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων πενήντα δύο χιλιοστά (52%ο) , ανελκυστήρα εξή¬ 
ντα χιλ. (60%ο) και κεντρικής θέρμανσης πενήντα δύο χιλ. 
(52%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (43) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα [44 
(1)] του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. σαράντα πέντε 
(45) σαράντα έξι (46) και σαράντα επτά (47) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 


μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) , α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το διαμέρισμα (46) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (40) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα, αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι μ2 
(56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα εκατόντρία χι¬ 
λιοστά (103% ο ) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το (45) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το (47) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (1 36%°) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νστ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (46) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας έξιγάμα (6γ) έχουν 
κοινή θέρμανση μεταδιαμερίσματατωνπολυκατοικιώνέ- 
ξι άλφα (6α) και έξι βήτα (6β). Στην πολυκατοικία έξι γάμα 
(6γ) αντιστοιχούν τα 333%ο των δαπανών κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ επτά (7) 

Ο στοίχος επτά (7) τύπου 316 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης απο- 
τελείται από τις αριθμ. επτά άλφα (7α) και επτά βήτα (7β) 
πολυκατοικίες. 
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Η αριθμ. επτά άλφα (7α) πολυκατοικία 

Η αριθμ.επτά άλφα (7α) τύπου 316 αποτελείται από το ι¬ 
σόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από το ισό¬ 
γειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. δέκα πέντε (15) και δέκα έξι (16) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα πέντε (15) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα 
μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα έξι μ2 (66,00) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα τ.μ. 
και πενήντα τέσσερα εκατ. (74,54) ψήφους σαράντα εννέα 
(49) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο), ανελκυστήρα σαράντα 
εννέα χιλιοστά (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι έξι χιλιοστά (126%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (21) του ισογείου του ιδίου 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. δέκα επτά (17) και 
δέκα (18) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα 
μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια τριάντα πέντε χιλιοστά (235%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και 
συνορεύει: 


Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (18) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (58%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ 
τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ (58) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα εννέα χιλιοστά ( 149%ο) , ανελκυστήρα εκατόν ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (17) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμέρισμα 
(23) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. δέκα εννέα (19) 
και είκοσι (20) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ2 
(101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και επτά εκατ. (1 14,07) ψήφους εβδομήντα πέντε (75) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα δύο χιλιοστά ( 192%ο) , ανελκυστήρα διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ χιλιοστά (258%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (20) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μ2 
(78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (58%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ 
τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ (58) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα διακόσια 
χιλιοστά (200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλιοστά (149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετο διαμέρισμα (19) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 
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Ν οτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(25) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο . 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας επτά άλφα (7α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας επτά βήτα (7β). Στην πολυκατοικία επτά άλφα (7α) α¬ 
ντιστοιχούντο 500% ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. επτά βήτα (7β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία επτά βήτα (7β) τύπου 316 αποτελείται 
από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από 
το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. είκοσι ένα (21) και είκοσι δύο (22) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέοσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα 
μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (1 92%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (16) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα έξι μ2 (66,00) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49% οο) που ανπ- 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα τ.μ. 
και πενήντα τέσσερα εκατό. (74,54) ψήφους σαράντα εννέα 
(49) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο), ανελκυστήρα σαράντα 
εννέα χιλιοστά (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι έξι χιλιοστά (126%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. είκοσι τρία (23) 
και είκοσι τέσσερα (24) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 


βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ2 
(101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα πέντε (75) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστήρα διακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Μετο διαμέρισμα (18) του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της διπλανής πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (24) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(58%οο) που ανπστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
οκτώτ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ (58) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα εκατόν ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και μετο διαμέρισμα (23) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. είκοσι πέντε (25) 
και είκοσι έξι (26) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ2 
(101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα πέντε (75) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα δύο χιλιοστά (1 92%ο) , ανελκυστήρα διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ χιλιοστά (258%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (20) του ιδίου ορόφου και στοίχου της διπλανής πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (26) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
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μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (58%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ 
τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ (58) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα διακόσια 
χιλιοστά (200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλιοστά (149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (25) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και «ραίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας επτά βήτα (7β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας επτά άλφα (7 α). Στην πολυκατοικία επτά βήτα (7β) α¬ 
ντιστοιχούντο 500% ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ οκτώ (8) 

Ο στοίχος οκτώ (8) τύπου 316 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης απο- 
τελείται από τις αριθμ. οκτώ άλφα (8α) και οκτώ βήτα (8β) 
πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. οκτώ άλφα (8α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία οκτώ άλφα (8α) τύπου 316 αποτελείται 
από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από 
το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. σαράντα οκτώ (48) και σαράντα εννέα (49) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα έξι μ2 
(66,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσ¬ 
σερα τ.μ. και πενήντα τέσσερα εκατ. (74,54) ψήφους σα¬ 
ράντα εννέα: (49) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο), ανελκυ¬ 


στήρα σαράντα εννέα χιλιοστά (49%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (54) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολυκατοιοκίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πενήντα (50) και 
πενήντα ένα (51) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ2 
(101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα πέντε (75) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστήρα διακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και το διαμέρισμα (51) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (58%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ 
τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ (58) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα εκατόν ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (56) του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το διαμέρισμα (50) του ισογείου του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πενήντα δύο (52) 
και πενήντα τρία (53) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ2 
(101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%°ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και επτά εκατ. ( 11 4 ,07) ψήφους εβδομήντα πέντε (75) 




12796 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστήρα διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ χιλιοστά (258%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Μεκοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το διαμέρισμα (53) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(58%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
οκτώ τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ 
(58) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα 
διακόσια χιλιοστά (200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149% 0 ) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (58) του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το διαμέρισμα. (52) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας οκτώ άλφα (8α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας οκτώ βήτα (8β). Στην πολυκατοικία οκτώ άλφα (8α) α- 
ντιοπΌΐχούντα 500%οτων δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. οκτώ βήτα (8β) πολυκατοικία 

ΙΤ πολυκατοικία οκτώ βήτα (8β) τύπου 316 αποτελείται 
από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από 
το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έ¬ 
χει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
κα ι τα αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) και πενήντα πέντε (55) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν έ¬ 
να μ2 (101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οθ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και επτά εκατ. (114,07) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα δύ ο χιλιοστά ( 192%ο) , ανελκυστήρα 
εβδομήντα έξι χιλιοστά (76%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
(49) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λύ κατοικίας. 


Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα έξι μ2 
(66,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου 
οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερατ.μ. 
και πενήντα τέσσερα εκατό. (74,54) ψήφους σαράντα εννέα 
(49) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126%ο), ανελκυστήρα σαράντα 
εννέα χιλιοστά (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι έξι χιλιοστά (126%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πενήντα έξι (56) 
και πενήντα επτά (57) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ2 
(101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και επτά εκατ. (1 14,07) ψήφους εβδομήντα πέντε (75) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστήρα διακόσια 
τριάντα πέντε χιλιοστά (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο 
και με το διαμέρισμα (57) του ιδίου ορόφου και στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(51) του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης πολυ¬ 
κατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα ο¬ 
κτώ μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(58%οθ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα ο¬ 
κτώ (58) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα δύο χιλιοστά (182%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά 
(149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Μετο κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το διαμέρισμα (56) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό- 
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χρηστούς χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πενήντα οκτώ (58) 
και πενήντα εννέα (59) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2 σχέδιο κστόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα, αποτελείται α- 
πότέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μ2 
(101,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και επτά εκατ. ( 114,07) ψήφους εβδομήντα πέντε (75) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο), ανελκυστήρα διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ χιλιοστά (258%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμέρισμα (59) του ιδίου ορόφου και στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (53) του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ μ2 (78,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου πενήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(58%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
οκτώ τ.μ. και εννέα εκατ. (88,09) ψήφους πενήντα οκτώ 
(58) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο), ανελκυστήρα 
διακόσια χιλιοστά (200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμέρισμα (58) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας οκτώ βήτα (8β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας οκτώ άλφα (8α). Στην πολυκατοικία οκτώ βήτα (8β) α¬ 
ντιστοιχούντο 500% ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εννέα (9) 

Ο Στοίχος εννέα (9) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης που 
περιλαμβάνει τις αριθμ. εννέα άλφα (9α) και εννέα βήτα 
(9β) πολυκατοικίες. 

Η αριθμ. εννέα άλφα (9α) τύπου 314 αποτελείται από το 
ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από το ισό¬ 
γειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εξήντα (60) και εξήντα ένα (61) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως καιπε- 
ριγράφονται ως εξής: 


Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ μ2 
(88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (66%οο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και 
τριάντα οκτώτ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα έξι (66) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ο¬ 
κτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα πενήντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 
(100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δώδεκα 
και ενενήντα τέσσερα εκατ. (1 12,94) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), ανελκυστήρα 
εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το διαμέρισμα (67) του ιδίου ορόφου και 
στοίχουτηςεφατττομένηςπολυκατοικίαςκαι με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εξήντα δύο (62) 
και εξήντα τρία (63) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα αποτελείται από 
έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι ο¬ 
κτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενήντα 
έξι δεκ. χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. 
εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. (145,24), 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. (217%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. 
(188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το διαμέρισμα (63) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα αποτελείται από 
πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο- 
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στά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρατετρ. εκατόντριά- 
ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο- 
χοήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (174% 0 ), α¬ 
νελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (69) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το διαμέρισμα (62) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Μετκοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εξήντα τέσσερα 
((54), εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξι (66) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα τέσσερα (64)) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
κατόν πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα 
(70) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε- 
κατόντριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(65) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι 
μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) , ανελκυστήρα εκατόντρία χι¬ 
λιοστά (1 03% ο ) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (66) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το (64) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 
(100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 


δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (71) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (65) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας εννέα άλφα (9α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας εννέα βήτα (9β). Στην πολυκατοικία εννέα άλφα (9α) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθμ. εννέα βήτα (9β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. εννέα βήτα (9β) τύπου 314 α- 
ποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) 
πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. εξήντα επτά (67) και εξήντα οκτώ (68) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψε¬ 
ως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδό¬ 
ντα οκτώ μ2 (88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιοστά 
(66%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα εννέα και τριάντα οκτώ τ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα έ¬ 
ξι (66) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (1 28%ο) , ανελκυστήρα πενή¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (1 28%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (61) διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου στοίχου της εφαπτομένης πολυ¬ 
κατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 
(100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δώδεκα 
και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους εβδομήντα 
πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), ανελκυστήρα 
εξήντα έξι χιλιοστά (66%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εξήντα εννέα (69) 
και εβδομήντα (70) διαμερίσματα που φαίνονται στο α- 
ριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ μ2 και εξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου του οικοπέδου ενενή¬ 
ντα έξι δεκ. χιλιοστά (96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. 
(145,24), ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια δέκα επτά χιλ. 
(217%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(63) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το διαμέρισμα (70) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα αποτελείται από 
πέντε (5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα 
εννέα μ2 (119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόντριά- 
ντα τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (174%ο), 
ανελκυστήρα διακόσια ένα χιλ. (201%°) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και 
συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με το διαμέρισμα (69) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εβδομήντα ένα 
(71), εβδομήντα δύο (72) και εβδομήντα τρία (73) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε καιτρία εκατ. (1 05,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 


βδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (72) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμέρισμα 
(66) του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πο¬ 
λυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Μετο κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι 
μ2 (56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χι¬ 
λιοστά (1 03%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (71) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο (73) διαμέ- 
ρισματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με 
κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό 
μ2 (100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετο διαμέρισμα (72) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας εννέα βήτα (9β) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοι¬ 
κίας εννέα άλφα (9α). Στηνπολυκατοικία εννέα βήτα (9β) α¬ 
ντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα (10) 

Ο Στοίχος δέκα (10) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11452/Α/6/10.11.91 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης απο- 
τελείται από τις αριθμ. δέκα άλφα (10α) και δέκα βήτα 
(ΙΟβ) πολυκατοικίες. 

Η Αριθμ. (10α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα άλφα (10α) τύπου 314 α- 
ποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) 
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πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφήτων 
οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. ένα (1) και δύο (2) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 (100,00) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δώδεκα και 
ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους εβδομήντα πέ¬ 
ντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά (151 %ο) , ανελκυστήρα 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά (151%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα έξι μ2 (66,00) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα τ.μ. 
καιττενήντατέσσερα, εκατό. (74,54) ψήφους σαράντα εν¬ 
νέα (49) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ενενήντα εννέα χιλιοστά (99%ο) , ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα εννέα χιλιοστά (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
νενήντα εννέα χιλιοστά (99%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (8) του ισογείου του ιδίου 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. τρία (3) και τέσ¬ 
σερα (4) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα αποτελείται από πέντε (5) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα εννέα μ2 
(119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τριάντα 
τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδόντα εν¬ 
νέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα χιλιοστά (180%ο), ανελκυστήρα 
διακόσια χιλ. (200%°) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ο¬ 
γδόντα τέσσερα χιλ. (180%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Μετο διαμέρισμα (4) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 


Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα αποτελείται από έξι (6) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ μ2 και ε¬ 
ξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου του οικοπέδου ενενήντα έξι δεκ. χιλιοστά 
(96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν σαράντα 
πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. (145,24), ψήφους ενενήντα 
έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (194%ο), ανελκυστήρα 
διακόσια δέκα επτά χιλ. (217%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα τέσσερα χιλ. (194%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (10) του ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με το διαμέρισμα (3) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πέντε (5), έξι (6) 
και επτά (7) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 
(100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά (151%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά 
(151%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Μετο διαμέρισμα (6) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι μ2 (56,00) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και είκοσι τέσσε¬ 
ρα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο (42) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα πέντε 
χιλιοστά (85%ο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά 
(103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα πέντε χιλιοστά 
(85%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Μετο διαμέρισμα (7) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με το διαμέρισμα (5) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
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βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα 
τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και τρία εκατ. (1 05,03) ψήφους εβδομήντα (70) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%°), ανελκυστήρα εκατόν εβδο¬ 
μήντα δύο χιλιοστά (172%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το διαμέρισμα (6) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (12) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Βορ. Δυτ: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα άλφα (10α) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματα τηςνπολυκατοι¬ 
κίας δέκα βήτα (ΙΟβ). Στην πολυκατοικία δέκα άλφα (10α) 
αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθμ. δέκα βήτα (ΙΟβ) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία δέκα βήτα (ΙΟβ) τύπου 314 αποτελείται 
από το ισόγειο τους πρώτο (Α) και (Β) πάνω από το ισό¬ 
γειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και τα αριθμ. οκτώ (8) και εννέα (9) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 (100,00) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (75%°ο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δώδεκα και ε¬ 
νενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους εβδομήντα πέντε 
(75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα έξι χιλιοστά (1 46%ο) , ανελκυστήρα εξήντα 
έξι χιλιοστά (664%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλιοστά (146%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το (2) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσε¬ 
ρα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ μ2 
(88,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (66%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και 
τριάντα οκτώ τ.μ. (99,38) ψήφους εξήντα έξι (66) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ο¬ 
κτώ χιλιοστά (128%ο), ανελκυστήρα πενήντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (58% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ 


χιλιοστά (128%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. δέκα (10) και έν¬ 
δεκα (11) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα αποτελείται από πέντε 
(5) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν δέκα εννέα μ2 
(119,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου του οικοπέδου ογδόντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(89%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τριάντα 
τέσσερα και σαράντα εκατ. (134,40), ψήφους ογδόντα εν¬ 
νέα (89) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (1 74%ο) , ανελ¬ 
κυστήρα διακόσια χιλ. (200%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εβδομήντα τέσσερα χιλ. (174%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (4) δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το (11) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα αποτελείται από έξι (6) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ μ2 και ε¬ 
ξήντα εκατ. (128,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου του οικοπέδου ενενήντα έξι δεκ. χιλιοστά 
(96%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν σαράντα 
πέντε και είκοσι τέσσερα εκατ. (145,24), ψήφους ενενήντα 
έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια δέκα επτά χιλ. (217%ο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με το διαμέρισμα (10) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας, με το κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακο¬ 
στάσιο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. δώδεκα (12), δέ¬ 
κα τρία (13) και δέκα τέσσερα (14) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό μ2 
(100,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 
(75%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
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δώδεκα και ενενήντα τέσσερα εκατ. (112,94) ψήφους ε¬ 
βδομήντα πέντε (75) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), α¬ 
νελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (184%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%=>) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο (7) διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης πολυ¬ 
κατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (13) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας. 

Βορ Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα, αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα έξι μ2 
(56,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου σαράντα δύο δεκάκις χιλιοστά (42% ο0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και 
είκοσι τέσσερα εκατοστά (63,24) ψήφους σαράντα δύο 
(42) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), ανελκυστήρα εκατόντρία χι¬ 
λιοστά (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρι¬ 
σμα (12) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητιο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και μετο (14) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα τρία μ2 (93,00) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκάκις χιλιοστά 
(70%<>ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
πέντε και τρία εκατ. (105,03) ψήφους εβδομήντα (70) 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο), ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα δύο χιλιοστά (172%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (136%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
(13) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. 

ΤΟ ΔΩΜΑ: Το δώμα αποτελείται από κοινόχρηστους 
χώρους, κλιμακοστάσιο, χώρο μηχανοστασίου, ανελκυ¬ 
στήρα και φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψεως. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δέκα βήτα (ΙΟβ) έ¬ 
χουν κοινή θέρμανση μετά διαμερίσματατηςπολυκατοικίας 
δέκα άλφα (10α). Στην πολυκατοικία δέκα βήτα (ΙΟβ) ανπ- 
στοιχούντα 500%» των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Κάθε μιά απο τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί α¬ 
νεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται απο τις διατάξεις του Ν 
3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε μετο ΝΔ1024/1971 , το άρθρο 10ΑΝ163/1967 


όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τα ΝΔ 
946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ. 

Ειδικά τα χίλια εκατόν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα 
(1.104,000) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς χώροι 
στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ, ο οποίος παρακρατείτο δικαίω¬ 
μα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε και κατά την α¬ 
πόλυτη κρίση του σε περισσότερους επί μέρους χώρους 
και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη των 
λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των ανηκόντων σε 
κάθε ένα απο τους ενιαίους αυτούς χώρους ποσοστών 
συνιδιοκτησίας επιτου οικοπέδου και να συνιστά κατ’ αυ- 
τόντοντρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις και να κατανέμει τις δαπάνες των κοινο¬ 
χρήστων, σύμφωνα προς τις διατάξεις του Γενικού και 
του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1) Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών , τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μιά, τον τύπο κατοικίας, την 
θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδό αυτής, 
το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομένως αντιστοιχεί σ’ 
αυτήν, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ αυτήν σε δεκάκις χι¬ 
λιοστά συνιδιοκτησίας επιτου οικοπέδου και ψήφους καιτο 
ποσοστό συνιδιοκτησίας σε Μ2 επι του οικοπέδου. 

2) Το Σχέδιο Αρίθμησης κλήρωσης, στο οποίο εικονίζε- 
ται το όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράστηκε απο τον Ο¬ 
ΕΚ, το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοι¬ 
νόχρηστους χώρους (με ρόζ και μωβ χρώμα) τα τμήματα 
αυτού που απαρτίζουντο οικόπεδο του οικισμού, οι χώροι 
του οικοπέδου του Οικισμού, που καταλαμβάνονται από 
τους δέκα (10) στοίχους, οι χώροι που καταλαμβάνονται 
απο κάθε μιά κατοικία κάθε στοίχου καιτατμήματατου οι¬ 
κοπέδου του οικισμού που ανήκουν κατ’ αποκλειστική 
χρήση σε κάθε κατοικία. 

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων καιτομών καθώς και τα σχε¬ 
τικά στοιχεία κοστολόγησης. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλλου που έχει 
κατατεθεί στην Συμβ/φο Αθηνών Καφίρη - Αθανασίου Θε¬ 
ώνη και έχει συνταχθεί η αριθμ 5460/31.7.98 πράξη αυτής. 
Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτη¬ 
τών του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει α) Τον Γ ενι¬ 
κό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση 
με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του ό¬ 
λου οικισμού και β) Τον Ειδικό Κανονισμάτων συνιδιοκτη¬ 
τών κάθε στοίχου. Καταρτίσθηκε δυνάμει των αριθμ. 
23/19.3.76 και 87/15.11.1977 αποφάσεων του Δ/κού Συμ¬ 
βουλίου του ΟΕΚ και δημοσιεύθηκε στα αριθμ 441/5.4.76 
και 1296/16.12.77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνή- 
σεως (τεύχος Β) αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της πα¬ 
ρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
οικισμού και αντίγραφα των ως άνω ΦΕΚ πρέπει να μετα- 
γραφούν,μετηνπαρούσα. 

Το ΔΣ του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα απόφαση να δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εφαρμο¬ 
γή του άρθρου 10 παρ. 2 του ΑΝ 163/1967 όπως αντικα- 
ταστάθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝ. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ 
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